Z glebokim zalem zawiadamiamy, ze w dniu 29 maja 1990 r., w wieku 49 lat, zmarł po ciężkiej chorobie 


in. TADEUSZ 


ACKI 


PRACOWNIK iSTYTUTU PODSTAW BUDOWY MASZYN AKADEMI GÓRNICZO - HUTNICZEJ 
W KRAKOWIE 


Człowiek szlaczetny, zaangażowany w pracę zawodową, serdeczny Kolega. 


POGRZEB odbędzie się dnia 4 czerwca 1990 r. o godz. 13.30 na cmentarzu Biały Prądnik (ul. Glogera). 


PRACOWNICY INSTYTUTU 
PODSTAW BUDOWY MASZYN AGH 
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